جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 5 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


[ رمز المدرسة : 3048 رقم الصفحة من 1 إلى 1 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية : الرصافة الاولى للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة ٠‏ المدرسة العراقية صوفيا 








| 1 | 3021913048002 | علي كرار ضياء محمد 7 || 6 || 74 | 75 | نج | 82 
_ 2 | 3021923048001 | روان محمد عمر صلاح الدين اسماعيل _ | _ 83 | 94 | 59 | 85 | نج | 322 | 


سبون 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


